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A|B|C|D|E|F|G|H| I I J I K I L I M I N 


G.-MRX1 



TO A2 BOARD 
CN101 


TO A1 BOARD 
CN8014 


TO A1 BOARD 
CN8013 


TO A1 BOARD 
CN8015 


TO A2 BOARD 
CN5305 


TO FAN1 ,2 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


B 


M 


G Printed Wiring Board Conductor side A 



~ G Board Location Table 
(A Side) ~ 


DIODE 

D6022 

E 

3 

IC6007 

E - 1 

D6003 

K 

4 

D6025 

G 

5 

IC6009 

C - 1 

D6005 

L 

2 

D6026 

E 

5 

IC6010 

D - 1 

D6005 

E 

2 

D6030 

E 

5 

IC601 1 

F - 4 

D6007 

K 

3 

D6032 

E 

4 

IC6751 

B - 2 

D6008 

H 

3 

D6033 

G 

2 

TRANSISTOR 

D6010 

K 

4 

D6101 

B 

3 

Q6003 

G - 3 

D6011 

K 

4 

D6752 

B 

2 

Q6004 

H - 4 

D6012 

J 

4 

D6755 

B 

2 

Q6005 

J - 5 

D6013 

J 

4 

1C 

Q6006 

J - 5 

D6014 

J 

4 

IC6001 

G 

5 

Q6007 

G - 5 

D6015 

J 

3 

IC6002 

H 

3 

Q6009 

G - 6 

D6016 

1 

5 

IC6003 

J 

3 

Q6011 

F - 5 

D6018 

F- 

4 

IC6004 

H 

5 

Q6012 

E- 4 

D6019 

F- 

5 

IC6005 

F 

2 

Q6013 

G- 5 

D6020 

D 

2 

IC6006 

B 

1 

Q6751 

B- 2 



G Board Location Table 
(B Side) - 


DIODE 

D6020 

J 

8 

D6754 

K 

7 

D6001 

C 

11 

D6021 

D 

8 

1C 

D6002 

C 

11 

D6022 

1 

8 

IC6002 

F 

8 

D6003 

C 

10 

D6023 

G 

8 

IC6003 

D 

9 

D6005 

L 

2 

D6024 

G 

8 

IC6004 

F - 

10 

D6006 

G 

8 

D6027 

G 

10 

IC6005 

1 

7 

D6007 

C 

8 

D6028 

F 

11 

IC6006 

L 

7 

D6008 

F 

8 

D6029 

D 

11 

IC6007 

J 

7 

D6009 

D - 

10 

D6031 

D 

8 

IC6009 

K 

7 

D6011 

K 

4 

D6032 

1 - 

10 

IC6010 

J 

7 

D6010 

C 

9 

D6033 

G 

7 

IC6750 

M 

7 

D6011 

C- 

9 

D6034 

F 

7 

TRANSISTOR 

D6012 

D 

9 

D6035 

G 

9 

Q6001 

C- 

11 

D6013 

D 

9 

D6036 

F 

9 

Q6002 

H 

10 

D6014 

E 

9 

D6037 

G 

8 

Q6003 

G 

- 9 

D6015 

E 

8 

D6038 

F 

9 

Q6004 

F 

9 

D6016 

E 

11 

D6102 

M 

- 9 

Q6008 

H 

11 

D6017 

H - 

10 

D6750 

M 

- 8 

Q6010 

H 

10 

D6018 

H - 

10 

D6751 

M 

- 9 

Q6014 

G- 

7 

D6019 

H 

10 

D6753 

M 

- 9 

Q6752 

L 

8 












